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Özet 


Amaç: Bu çalışmada, anti-HIV-1/2 test sonucu tekrarlayan reak- 
tif olarak bulunan kan donörlerinin, HIV infeksiyonundan şüp- 
helenilen veya ameliyat ve doğum öncesi tarama yapılan has- 
taların, “line immunoassay” (LIA) ile yapılan doğrulama testi 
sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Yöntemler: Ocak 2014-Aralık 2017 tarihleri arasında mikrobi- 
yoloji laboratuvarına gönderilen serum örnekleri, anti-HIV-1/2 
antikorları ve p24 antijenini birlikte tayin eden dördüncü kuşak 
“enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)” testiyle araştı- 
rılmıştır. Tekrarlayan reaktif örnekler, doğrulama testi olarak LIA 
yöntemiyle incelenmiştir. 

Bulgular: Toplam 106 786 hastanın serumu ELİSA yöntemiyle 
taranmıştır. Bu hastaların 47 723 (9045)'ü erkek, 59 063 (9055)'ü 
kadındı. Hastaların 37 375 (9035)'i servis ve yoğun bakım ünitesi 
hastası, 2040 (902)'ı kan donörü, 1023 (901)'ü diyaliz hastası, 4271 
(964)'i gebe, 2135 (962)'i infeksiyon hastalıkları polikliniğine başvu- 
ran ve 59 942 (9056)'si diğer polikliniklere başvuran hastalardan 
oluşmaktaydı. Yaş aralığı 15-93 arasında olan 90 (900.08) hasta- 
nın serumunda ELİSA yöntemiyle HIV 1-2 antikoru reaktif olarak 
bulunmuştur. Bu örneklerin 88'i LLA yöntemiyle araştırılmış ve 14 
(9615.9)'ü pozitif, 4 (904.5)'ü indetermine ve 70 (9679.5)'i negatif bu- 
lunmuştur. İkisinde ise ELISA ile tekrarlayan reaktif olarak saptan- 
madığı için doğrulama testi yapılmamıştır. Doğrulanan HIV-pozitif 
olgular, 2014'te 3 (9021), 2015'te 2 (9614), 2016'da 4 (9029) ve 2017 
yılında 5 (9036) olgu olarak saptanmış ve olguların yıllara göre ar- 
tışı istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur ((0<0.001). 

Sonuçlar: Çalışmamızda hastalarda anti-HIV saptanma oranla- 
rı bu konuda yapılmış diğer çalışmalarla uyumlu bulunmuştur. 


Abstract 


Objective: The aim of this study was to evaluate the results of 
confirmatory tests performed by line immunoassay (LIA) in 
blood donors and patients with suspected HIV infection, and pa- 
tients undergoing preoperative or antenatal screening, of whom 
anti-HIV-1/2 test results were found as repeatediy reactive. 
Methods: Serum samples sent to the microbiology labora- 
tory between January 2014 and December 2017, were tested 
by the fourth-generation enzyme-linked immunosorbent assay 
(ELISA), which identifies the anti-HIV-1/2 antibodies and p24 
antigen together. The repeatediy reactive samples were investi- 
gated by LIA method as a confirmatory test. 

Results: A total of 106 786 patients'sera were screened by ELISA. 
Of these patients, 47 723 (4596) were male and 59 063 (5596) were 
female. The distribution included 37 375 (3596) patients from inpa- 
tient clinic and intensive care unit, 2040 (290) blood donors, 1023 
(196) dialysis patients, 4271 (490) pregnant women, 2135 (296) pa- 
tients from infectious diseases department and 59 942 (5696) pa- 
tients from other outpatient clinics. In sera of 90 (900.08) patients 
aged 15-93 years, the HIV1-2 antibody was found as reactive by 
ELİSA. 14 (15.996) positive, 4 (4.594) indeterminate and 70 (79.594) 
negative results were found in samples investigated by LIA. Two 
samples which were not repeatediy reactive with ELİSA were not 
tested by the confirmatory test. Confirmed HIV-positive cases over 
ihe years were distributed as 3 (2190) in 2014, 2 (1496) in 2015, 4 
(2996) in 2016, and 5 (3696) in 2017, and the increase in cases ac- 
cording to years was found statistically significant (5<0.001). 
Conclusions: In our study, anti-HIV detection rates in patients 
were found to be consistent with other studies conducted on 
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ELISA ile anti-HIV 1-2 testlerinde reaktif olarak bulunan hastaların 
9679.5'i yalancı pozitif olarak kabul edilmiştir. Bu hastaların otoim- 
mün hastalıklar, malignite, gebelik ve endokrinolojik bozukluklara 
sahip olduğu tespit edilmiştir. Sonuçta doğrulanan hastalarda HIV 
pozitifliğinin son yıllarda giderek arttığı gözlenmiştir. 

Klimik Dergisi 2020; 33(1): 24-8. 


Anahtar Sözcükler: Anti-HIV reaktifliği, doğrulama testi. 


this subject.79.596 of patients with reactive ELISA and anti-HIV 1-2 
tests were considered false-positive. These patients had autoimmune 
diseases, malignancy, pregnancy, and endocrinological disorders. As 
a result, HIV positivity among patients investigated by confirmatory 
tests has increased in recent years. 

Klimik Dergisi 2020; 33(1): 24-8. 
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Giriş 

Edinsel immün yetmezlik sendromu (AIDS) immün sis- 
temin CD4* T lenfositlerini yok ederek immün sistem hüc- 
relerinin işlevlerini bozan insan immün yetmezlik virusu 
(HIVYnun neden olduğu bir hastalıktır (1,2). Hastalığın orta- 
ya çıkışından günümüze kadar dünyada yaklaşık 78 milyon 
kişi HIV ile infekte olmuş ve 39 milyon kişi HIV/AIDS nede- 
niyle ölmüştür. Günümüzde HIV/AIDS Sahraaltı Afrika'da bi- 
rinci, dünyada ise altıncı ölüm nedeni olarak bildirilmektedir 
(3). Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bulaşıcı 
Hastalıklar Daire Başkanlığı verilerine göre, Türkiye'de ilk 
olgu 1985 yılında görülmüş; 31 Aralık 2017 tarihine kadar 16 
201'i HIV ile infekte, 1651'i AIDS olmak üzere toplam 17 884 
olgu bildirilmiştir (4). HIV infeksiyonunun hızlı, doğru ve er- 
ken tanısı AlDS kontrolünde anahtar rol oynar. Bu sayede te- 
daviye erken başlanarak düzenli takiple HIV insidansı tespit 
edilebilmekte, sonraki bulaşmalar ve hastalığın progresyonu 
önlenebilmekte ve morbidite ve mortalitede azalma sağla- 
nabilmektedir (1). HIV infeksiyonunun laboratuvar tanısında 
hem HIV'e spesifik antikorları hem de p24 antijenini serolo- 
jik olarak eşzamanlı saptayan dördüncü kuşak test (“combo 
test”) kullanılmalı ve reaktif sonuç bir doğrulama testiyle 
onaylatılmalıdır (5). 

Bu çalışmada, anti-HIV-1/2 test sonucu tekrarlayan reaktif 
olarak bulunan kan donörlerinin, HIV infeksiyonundan şüphe- 
lenilen veya ameliyat ve doğum öncesi tarama yapılan has- 
taların, “line immunoassay” (LIA) ile yapılan doğrulama testi 
sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 


Yöntemler 

2014 Ocak-2017 Aralık tarihleri arasında Kırıkkale Yüksek 
İhtisas Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'na gönderilen 
hastaların serum örnekleri, anti-HIV 1/2 antikorları ve p24 
antijenini birlikte tayin eden, sinyal/“cut off” değeri 0-0.89 
olan dördüncü kuşak ELİSA testi (Elecsys9 HIV combi PT, 
cobas 6000 e 601, Roche Diagnostics, Mannheim, Almanya) 
ile incelenmiştir. Tekrarlayan reaktif olgular, Ulusal HIV-AIDS 
Doğrulama ve Viral Hepatitler Referans Laboratuvarı'nda LIA 
(INNO-LIATM HIV WI Score, Innogenetics, Ghent, Belçika) yön- 
temiyle araştırılmıştır. Bu yöntemde HIV-1 ve HIV-2'ye özgü 
rekombinant proteinler ve sentetik peptidlerle HIV-1 grup 
O'ya özgü sentetik peptidlerin yerleştirildiği stripler kullanılır. 
Test edilen örnekte stripteki protein ve peptidlere karşı anti- 
kor varlığında bandlar görülür. Referans merkezde 2016 yılı 
sonrasında ELİSA reaktivitesine rağmen LIA ile indetermine 
ya da negatif sonuç alınması durumunda gönderilen örnek 
HIV-1 RNA PCR (artus HI virus-1 RG RT-PCR, Oiagen, Hilden, 
Almanya) ile akut HIV infeksiyonu yönünden değerlendiril- 
miştir. 


Verilerin değerlendirilmesinde IBM SPSS Statistics for 
Windows. Version 23.0 (Statistical Package for the Social Sci- 
ences, IBM. Corp., Armonk, NY, ABD) programı kullanılmıştır. 
Anti- HIV testi tekrarlayan reaktif olarak saptanan olguların 
yıllara, cinsiyete ve hasta gruplarına göre ilişkisini istatistik- 
sel olarak araştırmak amacıyla x? testi uygulanmıştır. 


Bulgular 

Toplam 106 786 hastanın serumu ELİSA yöntemiyle ta- 
ranmıştır. Bu hastaların 47 723 (9645)'ü erkek, 59 063 (9055)'ü 
kadındır. Hastaların dağılımına bakıldığında, 37 375 (9635)'i 
servis ve yoğun bakım ünitesi hastası, 2040 (902) kan do- 
nörü, 1023 (961)'ü diyaliz hastası, 4271 (964)'i gebe, 2135 
(962)'i infeksiyon hastalıkları polikliniğine başvuran ve 59 942 
(96056)'si diğer polikliniklere başvuran hastalardan oluşmak- 
tadır. Yaş aralığı 15-93 arasında olan 90 hastanın serumunda 
ELİSA yöntemiyle HIV 1-2 antikoru reaktif olarak bulunmuştur 
(960.08). Anti-HIV reaktifliği, gebe hastaların 30 (960.7)'unda, 
ameliyat öncesi taranan 37 375 hastanın 48 (900.12)'inde, in- 
feksiyon şüphesiyle başvuran 2135 hastanın 11 (960.5Y'inde 
ve damar içi ilaç kullanan 1 (1/96) hastada tespit edilirken; 
kan donörü ve diyaliz hastalarında tespit edilmemiştir. Bu 
örneklerin 88'i LLA yöntemiyle araştırılmış ve buna göre 14 
(9615.9)'ü pozitif, 4 (964.5)'ü indetermine ve 70 (9679.5)'i nega- 
tif bulunmuştur (Tablo 1). İki gebe hasta ise tekrarlanan ELI- 
SA ile negatif bulunduğu için HIV doğrulama testine alınma- 
mıştır. Bu 88 hastanın 34 (9639)'ü erkek, 54 (9661)'ü kadındır. 
Doğrulanan hastaların ise 9 (9064)'u erkek, 5 (9636)'i kadındır. 
ELISA ile anti-HIV reaktif saptanan hastaların başvurdukları 
bölümlere göre dağılımlarına bakıldığında, 30 gebe hasta- 
nın 2 (966.6)'si, 11 infeksiyon polikliniği hastasının 9 (90682)'u, 
48 yoğun bakım ünitesi ve ameliyat öncesi hastanın ise 3 
(966.2)'ünde doğrulama sonucu pozitif bulunmuştur. Damar 
içi ilaç kullanıcısı bir hastada ve ameliyat öncesi test edilen 
üç hastada doğrulama sonucu indeterminedir. İndetermine 
test sonucu olan dört hastadan üçünde yaklaşık bir ay sonra 
ELISA testi tekrarlanmış ve anti-HIV yine reaktif olarak bu- 
lunmuştur. Bir hastanın ise kaydına ulaşılamamıştır. Negatif 
ya da indetermine örneklerin HIV-1 RNA'sı negatif bulun- 


Tablo 1. ELİSA Yöntemiyle Reaktif Olarak Bulunan Anti-HIV 
1-2 Testi Sonuçlarının LLA Yöntemiyle Karşılaştırılması 


Anti-HIV 1-2 Testi Sonucu 
Reaktif Olanlar (n-88) 


LA Sayı (9) 
Negatif 70 (79.5) 
Pozitif 14 (15.9) 
İndetermine 4 (4.5) 
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muştur. Anti-HIV reaktifliği doğrulanan HIV-pozitif hastaların 
bölümlerle ilişkisi araştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı 
(p<0.001) bulunurken, anti-HIV reaktifliği doğrulanan hastala- 
rın cinsiyetle ilişkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır 
(0>0.05). 

Çalışmamızda ELISA ile anti-HIV reaktifliği doğrulanama- 
yan 70 (9679.5) hasta yalancı pozitif olarak kabul edilmiştir. 
Bu hastalar araştırıldığında, 31 (960.08/'inin servis ve yoğun 
bakım ünitesi hastası (diyabet, hipertansiyon, malignite ya 
da otoimmün hastalığa sahip), 28 (900.65)'inin gebe ve 11 
(900.02Y'inin preoperatif dönem hastası olduğu gözlenmiştir. 

Doğrulanan HIV-pozitif olguların yıllar içindeki dağılımı- 
na bakıldığında, 2014 yılında 3 (9621), 2015 yılında 2 (9614), 
2016 yılında 4 (9629) ve 2017 yılında 5 (9036) pozitif olgu ol- 
duğu gözlenmiştir. Anti-HIV reaktifliği doğrulanan HIV-pozitif 
hastaların yıllara göre birbiriyle ilişkisi araştırıldığında, olgu- 
ların yıllara göre artışı istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş- 
tur (p<0.001). 

HIV 1-2 antikoru tekrarlayan örneklerde reaktif olarak bu- 
lunan hastaların giriş yaptırdıkları bölümle cinsiyet arasında 
da istatistiksel anlamlı ilişki (5<0.05) bulunmuştur. 


İrdeleme 

Genel olarak HIV bulaşması riskinin, vücut sıvısındaki 
virus konsantrasyonuyla doğru orantılı olduğu kabul edil- 
mektedir. HIV bulaşması cinsel temas sonucu, kan ve kan 
ürünleriyle temas sonrası, gebelik sırasında anneden bebeğe 
vertikal yolla, intravenöz ilaç kullanma alışkanlığıyla ve mes- 
leksel temas yoluyla olabilir (6). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
HIV infeksiyonu sürveyansında “ikinci kuşak sürveyans siste- 
mi” kullanılmasını önermektedir. Bu sistemde biyolojik sür- 
veyansın yanı sıra koruyucu müdahaleler kapsamında riskli 
davranışı olan grupların belirlenmesi, risk taşıyan temel dav- 
ranış modelleri ya da özelliklerin saptanması ve HIV infeksi- 
yonunun boyutunun ortaya konulmasını amaçlayan davranış 
sürveyansı yer almaktadır (3). 

HIV ile oluşan infeksiyonların yaklaşık 903-5'inin kan 
transfüzyonuyla olduğu düşünülmektedir (7). Çapa Kızılay 
Kan Merkezi'nin verilerine göre kan donörlerinde HIV se- 
roprevalansı 900.008'dir (8). Ülkemizde kan merkezlerinde 
yapılan araştırmalarda anti-HIV reaktifliği ELISA ile negatif 
olarak bildirilirken (9,10), Şafak (11) bu oranı 900.04, Dinç 
ve arkadaşları (12) 962.2 ve Özdem ve arkadaşları (13) ise 
0.006 olarak tespit etmişlerdir. Yüksel ve arkadaşları (2) 
kan donörü olarak ve ameliyat öncesinde taranan 84 164 
kişinin 5 (960.006)'inde anti-HIV 1/2 testini pozitif bulurken, 
Vini “Western blot” yöntemiyle doğrulamışlardır. Altın- 
diş ve arkadaşları (14) anti-HIV reaktifliği tespit ettikleri 10 
donör kanını doğrulayamamışlardır. Bizde ise kan donörü 
olarak sorgulanan hastalarda anti-HIV reaktifliği tespit edil- 
memiştir. 

Preoperatif dönemdeki hastalarda anti-HIV reaktifliğinin 
araştırıldığı çalışmalarda, Yurtsever ve arkadaşları (15), 32 
614 hastada 40 örnekten 2 (60.006)'sinin doğrulama sonu- 
cunu pozitif olarak tespit etmişlerdir. Preoperatif dönemdeki 
hastalarda yapılan başka bir çalışmada anti-HIV 1-2 reaktif 
olarak saptanan 5 hastanın 2 (960.05)'si doğrulama testinde 
pozitif bulunmuştur (16). Mardin'de preoperatif çocuk hasta- 


larda ise anti-HIV reaktifliği saptanmamıştır (17). Bizim çalış- 
mamızda ameliyat öncesi taranan hastaların 48 (900.12)'inde 
anti-HIV 1/2 testi pozitif saptanmış, ancak doğrulamayla bu 
sayının çok düşük olduğu (üç hastada) gösterilmiştir. 

HIV infeksiyonu şüphesiyle başvuran hastalarda yapılan 
bir çalışmada, 1717 kişinin 72 (904.2Y”sinde anti-HIV 1/2 se- 
ropozitifliği belirlenirken, bu 72 kişinin 56'sı doğrulanmıştır 
(2). Siirt Devlet Hastanesi'ne başvuran hastalarda yapılan 
bir çalışmada anti-HIV seropozitifliği sadece 4 (960.08)'ünde 
saptanmış ve bunlardan bir tanesi doğrulanmıştır (18). Ça- 
lışmamızda da benzer olarak infeksiyon şüphesiyle başvuran 
hastaların çoğunda pozitiflik doğrulanmıştır. Anti-HIV reaktif- 
liği doğrulanan HIV-pozitif hastaların bölümlerle ilişkisi araş- 
tırıldığında istatistiksel olarak anlamlı (p5<0.001) bulunurken, 
infeksiyon şüpheli anti-HIV reaktif hastaların 90682 (9/11)'si 
doğrulanmıştır. 

Ülkemizde AIDS olgularının 960.8'inin infekte anneden 
bebeğe bulaşma yoluyla geçtiği bilinmektedir (19). Jinekolo- 
jik ya da obstetrik amaçlı muayene olabilmek için başvuran 
hastalarda yapılan çalışmalara bakıldığında, Çağlayan-Kıyak 
ve arkadaşları (7) anti-HIV reaktifliğini ELISA ile negatif olarak 
bildirmişlerdir. Biri ve arkadaşları (20) ise 451 gebe hastada 
anti-HIV reaktifliğini 900.2 olarak, doğrulamasını ise negatif 
olarak tespit etmişlerdir. Gebeler üzerinde yapılan başka bir 
çalışmada da anti-HIV reaktifliği tespit edilememiştir (19). Bi- 
zim taradığımız gebe ve jinekoloji hastalarında anti-HIV reak- 
tifliği saptanan hastaların ikisinde sonuç doğrulanmıştır. Bu 
iki olgu da yabancı uyrukludur. 

Anti-HIV reaktifliği doğrulanan olguların cinsiyetlerinin 
araştırıldığı çalışmalarda erkeklerin oranı 9080-81 olarak bu- 
lunmuştur (21,22). Bizim çalışmamızda da erkeklerin oranı 
9064 olup, kadınlardan daha yüksek olarak gözlenmiştir. Se- 
rolojik testlere ek olarak, HIV RNA'yı belirleyebilecek nük- 
leik asid amplifikasyon testleri (NAAT) mevcuttur. PCR, HIV 
RNA tespiti için en sık kullanılan NAAT'tır. Diğer teknikler 
(b-DNA, NASBA) daha az kullanılmaktadır. HIV RNA'nın kan- 
titatif tespiti HIV infeksiyonu izleminin esas unsurlarından 
biridir (1). Yüksel ve arkadaşları (2)'nın yaptığı bir çalışma- 
da ELİSA ile tekrarlayan reaktif 10 591 örneğin 3224'ü LIA 
yöntemiyle incelenmiş ve serum örneklerinin 32 (901)'sinde 
HIV-1 ve HIV-2 gp36 bandları pozitif olarak tespit edilmiştir. 
32 hastanın tüm örnekleri HIV-1 RNA için pozitif bulunurken, 
HIV-2 proviral DNA'ları da negatif bulunmuştur (23). Başka 
bir çalışmada 69 471 serum örneğinden 709'un ELİSA yön- 
temiyle anti-HIV'i tekrarlayan reaktif bulunmuş ve NAAT ile 
konfirme edildiğinde 63 (968.89)'ü yalancı pozitif olarak tes- 
pit edilmiştir. Optimum sinyal/”cut off” 2.55 olarak alındı- 
ğında, ELİSA'nın duyarlılık, özgüllük, pozitif prediktif ve ne- 
gatif prediktif değeri sırasıyla 20100, 96100, 9695.8 ve 96100 
olarak tespit edilmiştir (24). 

Amerika Birleşik Devletleri'nde Centers for Disease Cont- 
rol and Prevention (CDC) tarafından 2014 yılında güncellenen 
HIV tanı algoritmasına ve 2018 yılında yayımlanan Ulusal HIV 
Tanı Kılavuzu'na göre, “reaktif” tarama testi (dördüncü ku- 
şak antijen/antikor ELİSA) saptanan örnekler HIV 1/2 antikor 
ayırt edici hızlı doğrulama testiyle doğrulamaya alınmalıdır. 
Pozitiflik saptanması durumunda ek bir teste ihtiyaç duyul- 
mamaktadır. HIV-1/2 ayırt edici hızlı doğrulama testiyle nega- 
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tif ve indetermine olarak saptanan örneklerde HIV RNA test 
edilerek akut infeksiyon varlığı dışlanmalıdır. DSÖ, tek bir HIV 
testinin pozitif HIV sonucunu göstermeyeceğini, popülasyo- 
nun HIV prevalansına dayanan geçerli HIV testlerinin kulla- 
nılmasını önermektedir. Buna göre; HIV-1 ve HIV-2 arasında 
çapraz reaksiyonun ko-infeksiyondan ayırt edilmesinde HIV-1 
ve HIV-2'ye özgü serolojik testlerle beraber uygun doğrulama 
testi de yapılmalıdır (4,25,26). 

LIA yöntemiyle indetermine sonuçlar, anti-HLA antikor- 
larının varlığı, HIV-2 infeksiyonu, serokonversiyon, çapraz re- 
aksiyonlar, çeşitli hastalıklar, örneğin dondurulup çözülmesi 
ve Isıyla muamele gibi sebeplerle oluşmaktadır (27). Çalışma- 
mızda dört hastanın sonucu indetermine olarak saptanmış- 
tır. ELİSA ile yalancı pozitiflik nedenleri arasında, otoimmün 
hastalıklar, gebelik, çoklu kan transfüzyonu, hipergammag- 
lobülinemi, hemodiyaliz, malign neoplazmlar, tüberküloz, 
sıtma ve HIV aşısı uygulanması gibi nedenler yer almaktadır 
(4). Çalışmamızda ELISA ile yalancı pozitif sonuç alınan 70 
hastada otoimmün, malignite ve altta yatan hastalığa sahip 
olanların (n-31) oranı 9644, gebe hastaların (n-28) oranı 4040 
olarak bulunmuştur. 

Özdem ve arkadaşları (13)'nın anti-HIV test sonuçlarının 
yıllara göre dağılımının incelendiği çalışmasında, 2004 ve 
2005 yılında hiç pozitiflik saptanmazken (sırasıyla 0/15 131 ve 
0/38 536), pozitiflik oranları 2006 yılında 960.005 (2/36 706), 
2007 yılında 960.007 (3/42 428), 2008 yılında 960.004 (2/46 
318), 2009 yılında 960.004 (2/43 566) ve 2010 yılında 960.012 
(6/46 216) olarak tespit edilmiştir (13). Bizim çalışmamızda da 
benzer şekilde yıllar içinde giderek arttığı gözlenmiş ve yıllar 
arasında anlamlı fark (p<0.001) bulunmuştur. 

Sonuç olarak, çalışmamızda dört yıllık süre içindeki tüm 
hastalarımızda anti-HIV saptama oranları bu konuda yapılmış 
diğer çalışmalarla uyumludur. Çalışmamızda ELISA ile anti- 
HIV 1-2 testlerinde reaktif bulunan hastaların 9079.5'i yalancı 
pozitif kabul edilmiştir. Bu hastaların otoimmün hastalıklar, 
malignite, gebelik ve endokrinolojik bozukluklara sahip oldu- 
ğu gözlenmiştir. Bununla beraber doğrulanan hastalarda HIV 
pozitifliğinin son yıllarda giderek arttığı gözlenmiştir. 


Çıkar Çatışması 
Yazarlar, herhangi bir çıkar çatışması bildirmemiştir. 
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